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भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 . 


दिनांक: - 4 जुलाई, 2017 

आषाढ़ 13 , 1939 ( शक ) 

अधिसूचना 
संख्या 480 / 2017(1) - बी . ई.: - राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम , 1974 के नियम 8 के अनुसरण में , 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा ; 
( क ) अपनी दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं0 480 / 2017 - बी . ई . के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए 
मतदान का स्थान कमरा सं0 62 , प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और 
( ख ) 10. 00 बजे पूर्वाहृन से 5:00 बजे अपराहृन दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट 
करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो , उक्त स्थान पर मतदान होगा । 

आदेश से , 
आर. के . श्रीवास्तव, 
वरिष्ठ प्रधान सचिव । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
NIRVACHAN SADAN , ASHOKA ROAD , NEW DELHI- 110001 

Dated : 4th July, 2017 

Ashadha 13, 1939 (Saka) 

Notification 
No. 480 /2017- (1 )BE . — In pursuance of rule 8 of the Presidential and Vice - Presidential Elections Rules, 1974 , 
the Election Commission hereby; 
( a ) fixes Room No. 62, First Floor, Parliament House , New Delhi as the place of polling for the Vice - President 
Election to be held in accordance with its Notification No.480 /2017 -BE dated the 4th July , 2017 ; and 
(b ) specifies the hours from 10 :00 a .m . to 5 :00 p .m . both inclusive to be the hours during which the poll , 
if necessary , will be taken at said place of polling. 

By Order , 
R. K. SRIVASATAVA , 
Sr. Principal Secretary . 
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